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	boo

**Bien este es un pequeño vistaso ala mente de michael myers de la primera pelicula de halloween version de rob zombie claro hace poco la vi y se me ocurrio hacer esto solo es un pequeño drabble creo que asi se le llama n.n disfrutenlo y comenten n.n**

**_Boo_**

**_Sobrevivir, es lo único que puedo hacer, este mundo me dio la espalda incluida mi familia no me queda nada a lo cual aferrarme excepto ella, desde hace 15 años que estoy aquí encerrado igual que una bestia, yo solo quisiera salir de aquí y buscarla, a mi pequeña hermanita, a mi dulce boo desde que mi madre dejo de venir ya no se mas de ella pero eso se acaba hoy, hoy saldré y nadie me detendrá ni siquiera el doctor loomis lo hará yo no soy un estúpido se que tengo la fuerza para escapar de este maldito manicomio pero debo ser mas paciente y esperar en silencio como siempre lo he hecho, esperar pacientemente en las sombras de mi cuarto a que los novatos cometan alguna estupidez como dejar mi celda abierta o mis ataduras mal colocadas, ese es el momento que he venido esperando desde que tengo memoria bien hoy es el momento de irse hoy es el día que volveré a mi hogar hoy es 30 de octubre no puedo dejar a mi pequeña hermana esperar mas, boo, Mickey volvió por ti_**


End file.
